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Universal joint cross 


Nominal angular force (Tn) kN « m 


JB5513-91 JB3241-91 JB/T3242-93 
SWC SWP SWZ 


B=15° ßB=10° ß=10° 


40 40 45(ø220) 


63 63 


90 90 80(ø260) 


125 126 125(ø300) 


180 180 200 


250 250 280(ø400) 


355 355(ø435) 355(ø425) 


500 450(ø480) 600(ø500) 


710 710 800 


1000(ø600) 1000(ø600) 


Model SWF | Model SWP 


Model SWC 


Model SWZ 


http://www.timothyholding.com/ 


Timothy Holding Co., Ltd. 


Timothy Holding Co., Ltd. 


http:/www.timothyholding.com/ 


Universal joint cross 


Gyration 
dia. 


Model 


(~N i SWP-B160 160 


SWP-B180 180 


SWP-B200 


SWP-B225 


SWP-B250 


SWP-B285 


SWP-B315 


SWP-B350 


SWP-B390 


SWP-B435 


SWP-B480 


Model SWP-B SWP-B550 
(To fit standard couplings to JB3241-91) 


Model Gyration 

å dia. 
SWC-B100 
i 3 == I SWC-B120 
ME. EE SWC-B150 
E SWC-B180 
| EN SWC-B225 
- | å å SWC-B250 
| s Å z SWC-B285 
SWC-B315 
| SWC-B350 
: EE I. | SWC-B390 
SWC-B440 
Model SWC-B SWC-B490 
(To fit standard couplings to JB5513-91) SWC-B550 
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